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D:VUsd 22tAoutOGI0408lbl u1 f1 .D 

Data File Name blulfl.D 
Data File Path D:\Msd22\Aout06\040e\ 

Operator 26 
Date Acquired 8/4/2006 14:26 
Acq. Mettiod File MAN_52.M 
Sample Name Blu 1 F1 
Vial Number 4 

Misc Info Blanc urinaire 1 Pool 4 Fraction 1 dans lOOpL 




Temps de retention, tem ps de retention relatJf et target Sronal fMlf 


Nam^ 


5a Andrastanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

1 1 KetoEtiocholanobne AC 

5b Preanan 3a 20a dinl ijiiAi;; : 


M2 signal 


Name 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

5a Androstan 3a 1 7b diol diAC 

11 KetoEtiocholanolone AC 

5b Preanan 3a 20a riifil dlAH 


Ret Time Rei Ret Timp 


10-67 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

17.01 

_aoo 


243 
257 
257 
316 
241 
191 
.2^ 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
1.594 
0-QOO 


Tgrqgt .Signal Target Rf^^nnn^o 


5,774,860 




22,757,434 
2 


258 
272 
272 
256 
316 
271 
_2S4 


5,520,561 




27,655,670 



91 ?iq^'^' Q1 Resnonse Q1 Ratin 


104.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 
81.7 

00 


M3 signal 


\ I 


Nam^ 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 1 7b diol diAC 

5a Andnsstan 3a 17b diol diAC 

11 KetoEtiochoIanolone AC 

Sb Preanan 3a 20a dim ^i^n 


Q2 siongl 


204 
201 
216 
241 
256 
286 
344 


Q2 Resnnn^^ Q? Ra^j■;1 


3,105,342 




16,920,850 



56.3 
0,0 
0.0 
0.0 

0.0 
60.7 
00 
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